جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 115 رقم الصفحة من 1 إلى 7 
1 المدرسة: اعدادية الرسالة للبنات 
الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 

1 | 102042115001 || اديان رائد جبار خضير ___| 86 | 94 | صفر | صفر | م | صفر | | مع | 0 | 0 
| 2 | 102042115002 _| اسماء علي زهيراحمد | 96 | 100 | 100 | 95 | 89 | 100 | | ناجع | 580 | 96.67 
| 3 | 102042115003 _| اسيل عائد محمد شهاب || 86 | 100 | 95 | 78 | 60 | 59 | | نجج | 478 | 79.67 
٠‏ 4 | 102042115004 _| اصاله احمد رعد عبد الفاح _____| 87 | 82 | 78 | صفر | 66 | 79 | | مع | ه0 | 0 
| 5 | 102042115005 _| افنان معتز عبد الحسين فرحان_|_ | 80 | 89 | 77 | 60 | 50 | 59 | | نجج | 415 | 69.17 
6 | 102042115006 | الاء عادلفاضل محمد || 58 | 50 | م | 50 | 58 | 55 | | مع | 0 | 0 
| 7 | 102042115007 _| ام البنين فاضل غازي فاضل 1 | 94 | 97 | 89 | 89 | 93 | 100 | | تاجع | 562 | 93.67 
| 8 | 102042115008 _| امنه وليد عبد العزيز عبد الحميد__ | 79 | 93 | 63 | 85 | 68 | 72 | | ناجع | 460 | 76.67 
| 9 | 102042115009 _| امنيه فراس فخري ذياب ||| 91 | 100 | 98 | 95 | 93 | 96 | 84 | ناجع | 573 | 95.50 
| 10 | 102042115010 _| انفال عبد العزيز براك محسن _____| 93 |100 | 80 | 88 | 84 | 72 | | ناجع | 517 | 86.17 
|11 | 102042115011 || ايات حيدر مهدي جعفر || 99 |100 | 96 | 97 | 78 | م | م | ميد |[ 6 | 0 
12 | 102042115013 _| اية رعديوسفخليل | صفر | 87 | م | م | م | م | م | معد |[ 6 | 0 
13 | 102042115014 |_| ايه بلال على جمعه 1-1000 | 80 | 87 | صفر | صفر | 35 | 58 | | مع |[ 0 | 0 
14 ]| 102042115015 _| ايه حسن هادي سبتي _|| 70 | 74 | 72 | 57 | م | م | | معد | 6 | 0 
ير تر لتر ا ا ا ير 0 
| 16 | 102042115017 _| بتول امير عبد الاله اسماعيل____ | 95_ | 100 | 97 | 97 | 99 | 90 | | ناجم | 578 | 96.33 
sas | ml |_| ao | se | s5 | os | oe | ee | e ei ilet | 10294211501817‏ 97.17 
| 18 | 102042115019 | بنين فراس علي عبدلله 2 | 85 | 87 | 84 | 54 | 57 | 67 | | نجع | 434 | 72.33 
| 19 | 102042115020 _| تبارك حربي عبد الوهاب حسين | | 91 | 97 | 91 | 62 | 81 | 91 | | نجج | 513 | 85.50 
| 20 ]| 102042115021 | تبارك سجاد مهدي محمد ||| 81 | 99 | 97 | 87 | 90 | 97 | | ناجع | 551 | 91.83 
| 21 ]| 102042115022_| تبارك عبد القادر فياض مطر____ |_ 66 | 50 | 50 | لم | م |34| | معد | 0 | 0 
| 22 | 102042115023 |تقى علاء فؤاد محمد | 78 | 89 | 92 | 78 | 73 | 74 | | نجج | 484 | 80.67 
|25 | 102042115024 |تقىضحانفضززيدان 2222 | 99 | 100 | 100 | 99 | 94 | 100 | 100 | تاجج | 592 | 98.67 
IL IT ICI IT ORTEL GS‏ كر الاك الا كن ال كر 0 

5 | 102042115026 | حلا احمد سعدي عبيد 91 56 م صفر | 58 معيد 0 0 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 115 رقم الصفحة من 2 إلى 7 
١ /‏ المدرسة: اعدادية الرسالة للبنات 
الفرع : إحياني الدور الأول 201009 
| 26 | 102042115028 _| حنان زياد صافي مجيد || 90 | 95 | 95 | صفر | م | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
| 27 | 102042115029 |حنين علي شوكت يوسف || 92 | 96 | 88 | 84 | 77 | 78 | 92 | ناججح | 515 | 85.83 


| 28 | 102042115020 | حوراء تعبان حمود متصور__| 90 | 95 | 98 | 100 | 95 | صقر | | معد | 0 | 0 
29 | 102042115031 | حوراء جمعه جاسم محمد سيد | 94 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 |__| تج | 591 | 98.50 
!20 | 102042115032 | خواطر علي لفته عبد القادر 2_2 | 82 | 100 | 86 | 81 | 78 | 61 |__| تج | 488 | 81.33 


31 | 102042115033 | داليااسعدمحمودحسن | صفر | 96 | 83 | صفر | 71 | صفر |[ || | معيد |[ 0 | 0 
| 32 | 102042115034 | دان بهاء اسكندر ليل | 76 | 76 | 77 | 50 | 65 | 50 | | نجع | 394 | 65.67 
| 33 | 102042115035 _| دانيه سرمد شهاب احمد_____ | 62 | 78 | 61 | صفر | 39 | 21 |__| معد |[ 0 | 0 
| 34 | 102042115036 | دانيه عمر اكرم عارف | |[ 74 | 90 | 85 | 77 | 70 | 91 | | نجع | 487 | 81.17 
| 35 | 102042115037 |دانيدمكيسسننصه 2 | 60 | 80 | 38 | 35 | 29 | 22 | | معد | 6 | 0 
| 36 | 102042115039 _| دنياصلاح سلم محمد | 62 | 97 | 62 | 80 | 60 | 62 | | ناجج | 423 | 70.50 


| 37 | 102042115040 | ديما عمر علاء الدين عبد الرزاق__ | 69_ | 91 | 62 | 68 | 57 | 64 | | نجع | 411 | 68.50 
38 | 102042115041 _| ديمة حسن ماجد عبد الرحمن 1 | 83 | 97 | 81 | 83 | 91 | 93 | | نجج | 528 | 88 
| 39 | 102042115042 _| رانيه خضر مرزوق حسين 1 | 98 | 100 | 93 | 97 | 95 | 100 | | ناج | 583 | 97.17 





| 40 | 102042115044 | رسل رافد شاكرجوده ___| 88 |100 | 99 | 97 | 98 | 100 | | ناجج | 582 | 97 

| 41 | 102042115045 _| رفيف ادهم سلمان داود | 90 | 99 | 100 | 84 | 95 | 98 | | ناجع | 566 | 94.33 

| 42 | _102042115046_| رقية علي محمد مويد__ __ | م | 81 | صفر | 50 | صفر | صفر | م | معيد | 0 | 0 

| 43 | 102042115047 | رلارعد عبد المجيدسعيد || 70 | 90 | 85 | 66 | 85 | 78 | | نجج | 474 | 79 

|44 | 102042115048 |رنا عبد الستارشهباحمد 2 | م | 94 | م | م | صفر | صفر | | معد | 6 | 0 

| 45 | 102042115049 _| روان عباس عبد الجبار ابراهيم | 66_ | 90 | 76 | م | 50 | 50 | | مع | 0 | 0 

| 46 | 102042115050 _| روان عصام عبد الجبار ظاهر___ |_ 83_ | 98 | 98 | 78 | 82 | صفر | 85 | معد | 0 | 0 

0 Rm 

| 48 | 102042115052 ]ريم ثامر غازي هاشم ||| 93 | 98 | 100 | 88 | 80 | 88 | | ناجع | 547 | 91.17 

| 49 | 102042115053 _| ريمه احمدسامي‌رشيد ||| 81 | 95 | 89 | 92 | 50 | 50 | | ناجع 76.17 
50 4 | زبیده عصام غالب حمد 88 97 100 95 77 صفر معيد 0 0 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية :_الكرخ الأونى رمز المدرسة : 115 رقم الصفحة من 3 إلى 7 

المدرسة: اعدادية الرسالة للبنات 

الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/219 
| 51 | 102042115055 _| زبيده نبيل مجيد عبدالله | 96 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | | تاجح | 594 | 99 
52 | 102042115056 _| زهراء احسان علي محمد ___| 54 | 68 | صفر | 50 | 50 | صفر | | معيد |[ 6 | 0 
| 53 | 102042115057 _| زهراء عادل ابراههم محمد | 91 | 100 | 100 | صفر | 97 | 98 | | معيد | 6 | 0 
| 54 ]| _102042115058_] زهراء عثمان سلمان غيلان | 96_ | 97 | 100 | 83 | 92 | 77 | | ناجج | 545 | 90.83 
| 55 | 102042115059 _| زهراء علي عبد الامير رشيد_|_ |[ 97_ | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | تاجح | 596 | 99.33 
I N E EE‏ لك اك كل 0 
| 57 | 102042115061 _| زهراء فلاح جمعه ابراهيم ___| 73 | 99 | 95 | 66 | 89 | 72 | | تاجح | 494 | 82.33 
| 58 | 102042115062 | زهراء محمددهام احمد _____| 92 | 95 | صفر | 88 | 84 | 82 | | مع | 6 | 0 
| 59 ]| _102042115063_] زينب احمد لطيف شلتاغ ||| 94 | 96 | 100 | 99 | 97 | 79 | | تاجح | 565 | 94.17 
60 | _102042115064 | زينب سالم عبودداود 0-0000 | 35 | 80 | صفر | م | م | م | | ميد | 6 | 0 
61 ]| _102042115066 | زينب لؤي ابراهيم مدحت | 91 | 94 | 99 | صفر | 90 | 95 | | معيد | 6 | 0 
| 62 | 102042115067 _] زينب ناطق خضرمحمود ||| 99 | 97 | 100 | 99 | 97 | 100 | | تاجح | 592 | 98.67 
63 |_102042115068 | زينه احمد اكرم عبدالغفور _____ |[ 90_ | 88 | م | 83 | 95 | 72 | | معيد | 6 | 0 
| 64 | 102042115069 | زينه اركان امجد عباس 1000 | 82_ | 98 | 92 | 97 | 92 | 91 | | نجع | 552 | 92 
| 65 | 102042115070 | زينه عبد الكريم عبد الستار خماس__ | 86 | 100 | 94 | 85 | 96 | 86 | | ناهج | 547 | 91.17 
| 66 | 102042115071 | زينه علاوي نورحسين_|_ | 95 | 98 | 100 | 94 | 96 | 95 | | ناجع | 578 | 96.33 
10204201507257 اتس قط جر | صف | 55 | م 90130 | 50 |e‏ | مع | 0 0 
68 | 102042115073 إساراعي علي السعد 2222 | 95 | 98 | 100 | 100 | 95 | 89 | | نجع | 577 | 96.17 
69 | 102042115074 | سارة بشار عضن شريف 2 | 85 | 98 | 96 | 82 | 88 | 81 | 76 | نجع | 530 | 88.33 
6 ]_102042115075 | ساره خضر صبحي الحسين | 65 | 68 | 70 | 35 | 54 | 30 | | معيد | 6 | 0 
7 | 102042115076 _| ساره علاءكريماحمد || 66_ | 85 | 81 | 61 | 100 | 67 | | نجع | 460 | 76.67 
72 | 102042115077 إسره علي خلف صالخ ||| 60 | 95 | م | م | 83 | م | | ميد | 6 | 0 
73 | 102042115078 | سداف رعدسوزخدا || 88 | 94 | 100 | صفر | 96 | 90 | | معيد | 6 | 0 
71 | _ 15079 ری بر میوش او اور ا ع 0 
75 102042115080 سميه رائد TY‏ محمد 74 67 60 51 354 59 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 115 رقم الصفحة من 4 إلى 7 
المدرسة: اعدادية الرسالة للبنات 
الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/219 

| 76 | 102042115081 _| شادن محمد عدنان هاشم | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | | ناجم | 598 | 99.67 
| 77 | 102042115082 _| شمس زاهد عزيزكتاب || 96 | 100 | 100 | 94 | 84 | 100 | | ناجح | 574 | 95.67 
| 78 | 102042115083 |شمس سعيد مهدي كرم علي 222 | 80 | 96 | 80 | صفر | 73 | 81 | | ميد | 6 | 0 
79 | 102042115084 | شمس صفاء عبد الفتاح كامل ____ | 92_ | 87 | 79 | صفر | 38 | 37 | | معيد | 6 | 0 
2 ا ا ا 0 
81 | 102042115087 __| شهد اركان صادق عبد الكريم_|_ | صفر | 80 | 66 | 52 | 61 | 51 | | معيد | 6 | 0 
TEL ET‏ سي 5 اد RE IRE 15 15 ITIL‏ 0 
| 83 | 102042115089 _| شهد ميثم عبد لاله ابراهيم___ | 74 | 93 | 88 | 71 | 75 | 74 | | ناجج | 475 | 79.17 
e ISG Gg E mn‏ 0 
| 85 | 102042115091 | صفا داود سلمان ذياب_ ___| صفر | 81 | م | صفر | صفر | صف | | معيد |[ 6 | 0 
86 | 102042115092 _| صا عبد الرحن نهم عد | 96 | 83 | 30 | 90 | 70 | 77 |__| لج | 6 ل 66 
| 87 ]| 102042115093 _| صفافرس عباس جسن __| 89_ | 100 | 97 | 79 | 90 | 97 | | ناهج | 552 | 92 
| 88 | _102042115094_| صفاليث معتصمزكي ||| 88 | 100 | 96 | 91 | 86 | 91 | | ناهج | 552 | 92 
| 89 | _102042115096 | عاتكه عدنان محمد بريچ | 95 | 98 | 95 | 97 | 91 | 77 | | ناهج | 553 | 92.17 
| 90 | 102042115097 | غاده رافد عليحسين ___| 93 | 94 | 89 | 93 | 83 | 100 | 72 | ناهج | 552 | 92 
| 91 | 102042115098 __| غدير رائد عبد الكاظم سعدون | 99_ | 100 | 100 | 97 | 98 | 100 | | ناهج | 594 | 99 
92 | 102042115100 || فاطمة احمد سحاباحمد | 80 | 92 | 62 | 58 | 41 | 59 | | معيد | 6 | 0 
93 | 102042115101 __| فاطمة الزهراء احمد صبيح عبد ___ | 69_ | 88 | 81 | م | 57 | صفر | | معيد | 6 | 0 
| 94 | 102042115102 | فاطمة حسين علي هوكر_|0_ | 91 | 78 | 98 | 94 | 72 | 89 | | تاهج | 522 | 87 
| 95 | 102042115103 _| فاطمة فرس محسن جاير__ |[ 94 | 89 | 94 | 72 | 95 | 96 | | ناهج | 540 | 90 
| 96 | _102042115104_| فاطمة مهند عبد الرزاق حسين___ | 93 | 97 | 95 | 94 | 78 | 98 | | ناجج | 555 | 92.50 
| 97 | __102042115105_| فاطمه الوليد خالددايخ ||| 96 | 98 | 100 | 98 | 97 | 100 | 92 | تاجح | 589 | 98.17 
|985١‏ 102042115106 _| خض عد الخلق مني ناوي | عثر | 96 | 898 | 55 | 55 | 585 | ا عه 0 
99 | 102042115107 | فال على حن ىلم ا | 95 | 100 | 100 | 98 | 95 | 100 | 100 | لجع 588 ل 98 
100 102042115108 فاطمه فاضل عباس نعمان 83 100 صفر صفر صفر 0 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 115 رقم الصفحة من 5 إلى 7 
/ المدرسة: اعدادية الرسالة للبنات 
الفرع: إحيائي الدور 0 ا اك 

98.50 000 ا ا ا‎ E TOTES O 
0 | 60 [| فدك محمد مهدي محمد 1120202022 | صفر | 91 | صقر | 97 | 90 | 99 | | معيد‎ | 102042115110 |] 12 

103 | 102042115111 _| فرح صباح قيس عبد الرزاق__ | 96 | 100 | 97 | 91 | 93 | 92 | 100 | ناجم | 569 | 94.83 
|104 | 102042115113 | فرح محمد شاكر محمود || 79 | 100 | 85 | 65 | 58 | 83 | | تاجح | 470 | 78.33 
|105 | 102042115114 | فوز حسن خضير عباس 222 | 77 | 90 | 90 | 76 | 69 | 68 | | نجع | 464 | 77.33 
uC e EEN EN GO| EE OMT OS‏ 

107| 102042115116 _| فيض قاسم سعدون حسن ||| 90 | 96 | 97 | 99 | 99 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 

|108 | 102042115118 ا لانه احمد دلاور فيض اهمد | 85 | 98 | 100 | 91 | 88 | 93 | | ناهج | 555 | 92.50 
109| 102042115119 الينارانه مشعاننجم | 68 | 86 | م | م | 67 | 69 | | معيد |[ 0 | 0 

|60 ] 102042115120 إمرامعباس برزوكريم ||| 95 | 98 | 92 | 94 | 988 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 

|111 | 102042115121 || مروة اياد علياحمد | 92 | 100 | 100 | 99 | 96 | 100 |__| ناجح 97.83 
1121| 102042115122 _| مروه ابراهيم ثابت صالح _______| 87 | 97 | م | 95 | صفر | صفر | | معيد |[ 0 | 0 

|113 | 102042115123 | صوهوليا وهيب حمد || 89 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | | تاجح | 585 | 97.50 
114| 102042115124 | مريم جميل فخري سلامه | |[ 64 | 77 | ام | 40 | 39 |59| | معد | 0 | 0 

115| 102042115125 _| مریم روكان علي‌احمد ||| 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | تاجح | 597 | 99.50 
|116 | 102042115126 | ميم زهير مصود محمد جواد 2 | 94 | 100 | 96 | 50 | 64 | 77 | | نجع | 481 | 80.17 
|117 | 102042115127 | مریم علاء صاحب شاكر ||| 99 | 100 | 100 | 97 | 98 | 100 | | ناهج | 594 | 99 

|118 | 102042115128 | مريم علاء قاسم جسن | 86 | 97 | 72 | 63 | 64 | 73 | | نجج | 455 | 75.83 
19| 102042115129 | مريم فؤاد عبد الله كريم | 62 | 76 | صفر | 20 | 50 | 50 | | معيد |[ 0 | 0 

|120 | 102042115130 | ميم قيس اسهيل علوان || 94 | 100 | 99 | 100 | 93 | 97 | | نجج | 583 | 97.17 
|121 | 102042115131 | مریم کامل شريده محمد || 90 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | | ناججع | 588 | 98 

| 122] 102042115132 _| مريم محمد سعدي حسين 11 | 92_ | 98 | 98 | 78 | 92 | 100 | | نالجع | 558 | 93 

123 | 102042115133 |سيومصدفهدئهين >< | 82 | 83 | 80 | 74 | 65 | 64 | | ناهج | 448 | 74.67 
|1241| 102042115134 | مریم مصود خلیل عبد >2 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | تلهج | 596 | 99.33 
125 1020421155 مريم محمود عبد الرحمن حمدي 91 100 98 96 99 95 ناجح 579 96.50 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية :_الكرخ الأونى رمز المدرسة : 115 رقم الصفحة من 6 إلى 7 

المدرسة: اعدادية الرسالة للبنات 

الفسرع + إحياني الدور الأول 2020/29 
|126 | 102042115136 | مريم مهدي صالح خضير || 78 | 85 | 84 | 67 | 89 | 89 | | نجع | 492 | 82 
127| 102042115137 | ملاك احمد شهاب احمد || 80 | 92 | 69 | 50 | 66 | صفر | 62 | معد | 0 | 0 
128| 102042115138 | ملاك احمد نديم عبد الرحيم | 55 | 87 | 70 | صفر | 33 | 50 | | ممعيد | 0 | 0 
129 ]| 102042115139 | ملاكحميد رشيد فرهود || 94 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | | تاجح | 593 | 98.83 
|60] 102042115140 | ملاك علي فاضل عمران ||| 82 | 97 | 94 | 98 | 95 | 99 | | ناجج | 565 | 94.17 
1311| 102042115141 | ملاك محمد ناجيطه || 86 | 100 | 92 | 98 | 97 | 100 | | ناجج | 573 | 95.50 
132 | 102042115142 | ملاك معتمد مصطفى صالح_1|_ |[ 82_ | 96 | 98 | 83 | 91 | 83 | | ناجم | 533 | 88.83 
133| 102042115144 |منار علي نجيب رجب | 81 | 92 | 83 | 82 | 83 | 68 | 57 | تاجح | 489 | 81.50 
1341| 102042115145 ]مار محمد عبدالوهبهين 22١2‏ | 92 | 98 | 94 | صف | 93 | 83 | | مع | 6 | 0 
135| 102042115146 | ميس فارس عباس حمودي __| صفر | 85 | صفر | م | 50 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
|136 | 102042115147 | ميسره شكر فزع فرحان____ | 83 | 99 | 93 | 87 | 96 | 100 | | نجع | 558 | 93 
137| 102042115148 | مينا ثائر خليل ابراهيم_>2>2>2-_ | 84 | 93 | صفر | صفر | 57 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
|1538| 102042115149 |ميناعاس محمد علي سن << | 99 | 100 | 98 | 96 | 96 | 100 | | ناهج | 589 | 98.17 
[139]_ 102042115150 | نبأ احمد عزيز شكاکي | 90 | 100 | 98 | 96 | 95 | 94 | | ناجج | 573 | 95.50 
)140 | ندى ميثم عبدمحم | 85 | 96 | 100 | 99 | 86 | 95 | | ناجج | 561 | 93.50 


| 102042115151 __ 
|141 | 102042115152 | نور الهدى صلاح الدين فرج اله هويش | 84 | 92 | 95 | 66 | 66 | 85 | | ناجع | 488 | 81.33 
|142 | 102042115153 | نور الهدى عمار قحطان حمزه | 89 |10 | 988 | صف | 94 | 96 | | معد |[ 0 | 0 
143| 102042115154 نور الهدى مكي شلش هامل_ 1 |[ 74 | 94 | 86 | 50 | 51 | 65 | | ناجج | 420 | 70 
1441| 102042115155 __ 


| نور حسين خزعلنصيف _______| 77 | 96 | 74 | صفر | 57 | صفر | 69 | معد | 0 | 0 
|145 | 102042115157 _| نور سعد فضي عبود | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | ناج | 596 | 99.33 
146| 102042115158 _| نور علي عبد الغني حمودي___ | 84 | 93 | صفر | صفر | 69 | 82 | | معيد |[ 0 | 0 
9 || نور قيس رمضان مهلهل 11 |[ 62 | 84 | 76 | 50 | 50 | 60 | 62 | نجع | 382 | 63.67 


2 


0 | 60 | توراءاحمدايراهيم,مصدرووق__ | 83 | 20 | 90 | 88 | صفر | 98 | | معد‎ | 102042115160 |1481 
الك ا‎ E اك‎ E E IE REC الا ال ا‎ E TT RL TLR 


0 | 102042115162 هبه مصطفى احمد عبد الرزاق 70 96 95 59 4 | 72.33 





مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





, 3 ادوس قم الضفحةى: 
المدرسة : اعدادية الرسالة للبنات 
الذ : إحيائ 5 
لفرع : إحياني الدور الأول 2020/2019 


|151 | 102042115163 _| هدير واثق رديف عبد الرزاق _____| 83_ | 86 | صفر | 61 | 68 | صفر | | معيد | 0 
|152 | 102042115164 _| هديل عامر حسن موسى 1 | 63 | 94 | 87 | 80 | 67 | 76 | | ناجج | 467 | 77.83 
|153 | 102042115165 | همسه مازن داود سلما | 86 | 100 | 98 | 79 | 74 | 88 | | نجع | 525 | 50. 

0 77 ذ 0 


EH aT 
e ET O E | DPT TF 








عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


